EC(Q85 


E(C)C85 



BRflun 

RADIO 


UKW 

b 

MW 

Phono 

Aus 

> 

♦ t ♦ 

X 

u:: 

.♦ * * 


c :i: 

U » ’ 

I® - r 

♦ + *• 

• * * 


♦ 4^ -t- 

f ♦- *** 

«- f * 

u * u 

• + + 

+ * «■ 

V. 

♦ ¥ + 

ci:: 

♦ 4- * 

+■ * 

4- + 

♦- 4- + 

f 4“ 

f 

eke 

IV 

4 t f 

D 

• i * 

k l m 

1 


R»4 

^ ABC 80 

Seenwimatemeke 

NW/UKW 


T SObF 

7H 


2 0 ®/ • Soc*«lanerNO»i« *cn 

unten jeiehen 


m -1/»W 

i -1 - Vi W 

r=i — i/2 w 
m — i » 
nn— z w 


SK 4/1 


AnderuAgen nerkeholten. 


SK 4/1 - 479 


BRAUN (Max Braun Werke, Frankfurt/Main) - Mod. SK 4/1. Apparecchio AM/FM, con una gamma onde medie (AM) e una gamma onde 
ultracorte (FM). Medie frequenze a 460 kc/s e a 10,7 Mc/s. Potenza d’uacita 2,5 watt. Consomo 45 watt. 










